NECROLOGIA. — El 17 de julio del año en curso, falleció inesperadamente 
en José C. Paz. F.C.P., nuestro consocio Don Jaime Llansó, quien se hallaba a 
cargo de la parte electrotécnica del Instituto de Investigaciones sobre la Hangosta, 
que funciona en la mencionada localidad, como dependencia de la Dirección de Sa- 
nidad Vegetal del Ministerio de Agricultura. 

El señor Llansó era un verdadero autocidacta, pues desde muy joven re había 
iniciado, por su afición a la electricidad, en el estudio de la aplicación de esta fuerza 
e intensificó sus investigaciones, cuando en el país empezó a surgir la radioteleton:a, 
en la que se le consideraba muy entendido. 

En 1935 residía en Concordia y en vista de que las. mangas de langosta aso- 
laban en ese entonces la región, aplicó sus conocimientos de electricicad con el in- 
vento de un aparato de alto voltaje y bajo amperaje, alimentado por :nedio de un 
simple acumulador o batería de 6 voltios, sue en combinación con transformadores 
amplificaba la corriente. 

La energía eléctrica así amplificada pasaba a una especie de “parrilla” de nlam- 
bre fino, que se cargaba con 10.000 voltios, energía suficiente para electrocutar n 
cuanto acridio se ponía en contacto con la “parrila”. 

Obtenido el traslado a José C. Paz, se empeñó en perfeccionar sus investiga- 
ciones relacionadas con la aplicación de la electricidad en la lucha contra los insectos 
dañinos a la agricultura. 


